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We Wtorek dnia 13 Kwietnia 1880 roku o godzinie 9 rano 
w Katedrze na Wawelu 


odbędzie się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za duszę S. p. 


X. Leona Ruszczyńskiego 


Proboszcza Dobrzyckiego z dyecezyi Poznańskićj, 


p. o. Wikaryusza w Katedrze Krakowskićj, . 


zmarlego w dniu 28 Marca r. b. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


